ASTRAL 
PIPES 


ACTER’ 


DRAINMAS MASTER RINGFIT 


PRICE LIST 


ASTRAL 


DRAINMASTER 


SUPERIOR SWR DRAINAGE 


SYSTEM FOR 


LEAKPROOF JOINTS 


Astral DrainMaster is a uPVC conventional 
drainage system for soil, waste and rain water. 
This system enables fast and efficient removal of 
waste without blockage and leakage. It has high 
impact strength, chemical and_ corrosion 
resistance, long life and _ virtually zero 
maintenance have made Astral DrainMaster 
system is a preferred drainage and rain water 
system among architects, builders and plumbing 
contractors. The state-of-the-art equipments and 
virgin raw material are used to produce Astral 
DrainMaster SWR system. 


AREAS OF APPLICATIONS 
Astral DrainMaster Type A_ pipes are 


recommended for use in ventilation and rain water 
applications while, Type B- pipes are 
recommended for soil and discharge applications. 


FEATURES & BENEFITS 
¢ No Threading, No Solvent Cement 


e Saves Labour And Time 


Go to © 100% Leak-Proof 


¢ Dimensional Accuracy 


stuff. ( AighlFlow Rates, No Choking 


Astral DrainMaster pipes and Ree. are 
manufactured as per internationally accepted 
quality standards and specifications. They are 
tested for correct thickness and dimensional 
accuracy, randomly and batch-wise in our most 


modern quality assurance laboratory. 


e UV Protected 


AVAILABLE SIZES 


7.5 cm, 9.0 cm, 11.0 cm & 16.0 cm 


PIPES ARE SUBJECT TO TESTS LIKE: 


e Tensile Strength 

e Reversion 

e Vicat Softening Temp. Test 
e Water Tightness Of Joint 

e Impact Strength 

° Stress Relief Test 


e Exposure To Sunlight 


FIELDS OF APPLICATIONS 


Drain & sewer system in residences, commercial 


complexes, resorts, hospitals, academic institutes, 


industries etc. 


1$:13592 1$:14735 


UST) (57) 


Only those products bearing the 
above marks are certified 


DRAINMASTER - RING FIT 
PIPE & FITTINGS 


t- 


- 


PIPES TYPE -A 


HSN CODE: 3917 


PIPES TYPE -A 


HSN CODE: 3917 


Size Length Product Code Std. Pkg. Price (®) Size Length Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) Socket (Nos.) per pc. (cm) Socket (Nos.) per pc. 
7.5  3MTRS/S M341110307 01 711.00 11.0 3MTRS/S M341110309 01 1,238.00 
7.5 6MTRS/S M341110607 01 1,409.00 11.0 6MTRS/S M341110609 01 2,462.00 
7.5 3MTRD/S M351110307 01 753.00 11.0 3MTRD/S M351110309 01 1,359.00 
7.5. 6MTRD/S M351110607 01 1,499.00 11.0 6MTRD/S M351110609 01 2,709.00 
75 2FLD/S M351112207 01 214.00 11.0 2FTD/S M351112209 01 367.00 
75 - 3FTD/S M351113307 01 293.00 11.0 3FTD/S M351113309 01 491.00 
7.5 4FTD/S M351114407 01 359.00 11.0 4FTD/S M351114409 01 622.00 
7.5 6FTD/S M351116607 01 513.00 11.0 6FTD/S M351116609 01 894.00 
7.5 12FTD/S M351111207* 01 Shrt. Intr. 11.0 12FTD/S M351111209* 01 Shrt. Intr. 
7.5 2FTS/S M341112207 01 178.00 11.0 2FTS/S M341112209 01 304.00 
75 3 FIS/S M341113307 01 263.00 11.0. 3.FT'S/S M341113309 01 428.00 
7.5 4FTS/S M341114407 01 322.00 Ci O to 11.0 4FTS/S M341114409 01 570.00 
75) 6FILS/S M341116607 01 484.00 11.0 6FTS/S M341116609 01 849.00 
7.5 12FTS/S M341111207 01 éstuff.com 12FTS/S M341111209 01 1,546.00 
PIPES TYPE - A PIPES TYPE - A 


HSN CODE: 3917 


Size Length Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) Socket (Nos.) per pc. 
9.0 3MTRS/S M341110308 01 995.00 
9.0  6MTRS/S M341110608 01 1,971.00 
9.0 3MTRD/S M351110308 01 1,008.00 
9.0  6MTRD/S M351110608 01 2,001.00 
9.0 2FTD/S M351112208 01 298.00 
9.0 3FTD/S M351113308 01 361.00 
9.0 4FTD/S M351114408 01 525.00 
9.0 6FTD/S  M351116608 01 667.00 
9.0 2FTS/S M341112208 01 232.00 
9.0 3FTS/S M341113308 01 337.00 
9.0 4FTS/S M341114408 01 478.00 
9.0 6FTS/S M341116608 01 662.00 


01 


HSN CODE: 3917 


Size Length Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) Socket (Nos.) per pc. 
16.0 3MTRS/S M341110312 01 2,794.00 
16.0 6MTRS/S M341110612 01 5,563.00 
16.0 3MTRD/S M351110312 01 2,941.00 
16.0 6MTRD/S M351110612 01 5,827.00 
16.0 2FTD/S M351112212 01 739.00 
16.0 3FTD/S M351113312 01 1,074.00 
16.0 4FTD/S M351114412 01 1,280.00 
16.0 6FTD/S M351116612 01 1,824.00 
16.0 2FTS/S M341112212 01 709.00 
16.0 3FTS/S M341113312 01 951.00 
16.0 4FTS/S M341114412 01 1,264.00 
16.0 6FTS/S M341116612 01 1,786.00 


#Shortly Introducing 


#Shortly Introducing 


PIPES TYPE - B 


HSN CODE: 3917 


ASTRAL 


DRAINMASTER’ 


PIPES TYPE - B 


HSN CODE: 3917 


Size Length Product Code Std. Pkg. Price (®) Size Length Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) Socket (Nos.) per pc. (cm) Socket (Nos.) per pc. 
75 3MTRS/S M341120307 01 1,218.00 11.0 3MTRS/S M341120309 01 1,799.00 
75 6MTRS/S M341120607 01 2,426.00 11.0 6MTRS/S M341120609 01 3,579.00 
75 3MTRD/S M351120307 01 1,267.00 11.0 3MTRD/S M351120309 01 1,879.00 
7.5 6MTRD/S M351120607 01 2,528.00 11.0 6MTRD/S M351120609 01 3,741.00 
75 2 FT D/S M351122207 01 339.00 11.0 2FTD/S M351122209 01 470.00 
75 3 FT D/S M351123307 01 474.00 11.0 3FTD/S M351123309 01 676.00 
75 4FT D/S M351124407_ 01 625.00 11.0 4FTD/S M351124409 01 888.00 
75 6 FT D/S M351126607 01 888.00 11.0 6FTD/S M351126609 01 1,325.00 
75 12 FTD/S M351121207* 01 Shrt. Intr. 11.0 12FTD/S M351121209* 01 Shrt. Intr. 
75 2 FT S/S M341122207 01 296.00 11.0 2FTS/S M341122209 01 412.00 
75 3 FT S/S M341123307 01 416.00 11.0 3FTS/S M341123309 01 592.00 
75 4 FT S/S M341124407 01 543.00 G O to 11.0 4FTS/S M341124409 01 807.00 
7.5 6 FT S/S M341126607 01 878.00 11.0 6FTS/S M341126609 01 1,246.00 
75 12FTS/S M341121207 01 wmebstutf.com 12FTS/S M341121209 01 2,403.00 
PIPES TYPE -B PIPES TYPE -B 


HSN CODE: 3917 


Size Length Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) Socket (Nos.) per pc. 
9.0 3 MTRS/S M341120308 01 1,499.00 
9.0 6MTRS/S M341120608* 01 Shrt. Intr. 
9.0 3 MTRD/S M351120308 01 1,524.00 
9:0 6MTRD/S M351120608* 01 Shrt. Intr. 
9.0 2 FT D/S M351122208 01 359.00 
9.0 3 FT D/S M351123308 01 553.00 
9.0 4 FT D/S M351124408 01 707.00 
9.0 6 FT D/S M351126608 01 1,037.00 
9.0 2 FT S/S M341122208 01 329.00 
9.0 3 FT S/S M341123308 01 483.00 
9.0 4 FT S/S M341124408 01 628.00 
9.0 6 FT S/S M341126608 01 1,024.00 


02 


HSN CODE: 3917 


Size Length Product Code Std. Pkg. Price () 
(cm) Socket (Nos.) per pc. 
16.0 3MTRS/S M341120312 01 3,479.00 
16.0 6MTRS/S M341120612 01 6,939.00 
16.0 3MTRD/S M351120312 01 3,758.00 
16.0 6MTRD/S M351120612 01 7,486.00 
16.0 2FTD/S M351122212 01 855.00 
16.0 3FTD/S M351123312 01 1,234.00 
16.0 4FTD/S M351124412 01 1,599.00 
16.0 6FTD/S M351126612 01 2,255.00 
16.0 2FTS/S M341122212 01 809.00 
16.0 3FTS/S M341123312 01 1,193.00 
16.0 4FTS/S M341124412 01 1,563.00 
16.0 6FTS/S M341126612 01 2,213.00 


DRAINMASTER - RING FIT 
PIPE & FITTINGS 


BEND 45° 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 M342001107 28 91.00 
9.0 M342001108 33 141.00 
11.0 M342001109 18 167.00 
16.0 M342001112 06 438.00 
BEND 87.5° 


HSN CODE: 3917 


Go to 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) perp 
7.5 M342001207 40 dastuff. C 
9.0 M342001208 40 188.00 
11.0 M342001209 24 209.00 
16.0 M342001212 08 485.00 
BEND 87.5° 
WITH DOOR 
HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 M342001307 32 144.00 
9.0 M342001308 32 200.00 
11.0 M342001309 18 261.00 
16.0 M342001312 06 525.00 


03 


BEND 87.5° 
WITH LH DOOR 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 M342001407 28 183.00 
11.0 M342001409 16 329.00 
BEND 87.5° 
WITH RH DOOR 
HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M342001507 28 183.00 
11.0 M342001509 16 329.00 
COUPLER 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M342001607 42 80.50 
9.0 M342001608 40 125.00 
11.0 M342001609 30 148.00 
16.0 M342001612 14 334.00 


REPAIR COUPLER 


HSN CODE: 3917 


ASTRAL 


DRAINMASTER 


SINGLE TEE 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. (cm) (Nos.) per pc. 
75 M342001707 42 91.00 7.5 M342000107 40 156.00 
11.0 M342001709 30 157.00 9.0 M342000108 21 232.00 
16.0 M342001712 14 397.00 11.0 M342000109 14 276.00 
16.0 M342000112 04 692.00 
CROSS TEE 
SINGLE TEE 
WITH DOOR 
HSN CODE: 3917 
HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) DELPE: G O to Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
7.5 M342000707 30 i (cm) (Nos.) per pc. 
11.0 M342000709 10 AGS t u ff. C Gini M342000207 33 186.00 
9.0 M342000208 20 269.00 
11.0 M342000209 13 334.00 
16.0 M342000212 04 841.00 
CROSS TEE 
WITH DOOR 
HSN CODE: 3917 REDUCING TEE 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M342000807 20 344.00 
11.0 M342000809 07 443.00 
SINGLE TEE 
WITH LH DOOR 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M342000507 30 211.00 
11.0 M342000509 11 473.00 


04 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
9.0x7.5 M342000330 28 203.00 
11.0x7.5 M342000329 18 247.00 
16.0x7.5 M342000335 07 571.00 
16.0 x 11.0 M342000331 06 590.00 


DRAINMASTER - RING FIT 


PIPE & FITTINGS 


REDUCING TEE 
WITH DOOR 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 

(cm) (Nos.) per pc. 

9.0x7.5 M342000430 23 241.00 

11.0x7.5 M342000429 14 313.00 

16.0x 7.5 M342000435 06 616.00 

16.0 x 11.0 M342000431 06 633.00 
SINGLE TEE 

WITH RH DOOR 

HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (% 

(cm) 

75 M342000607 

11.0 M342000609 qa 473.00 
SWEPT TEE 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M342000907 35 177.00 
11.0 M342000909 15 333.00 
16.0 M342000912 04 890.00 


- Go to 
> edstuff.c 


05 


s 20 


SWEPT TEE 
WITH DOOR 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M342001007 30 205.00 
11.0 M342001009 12 369.00 
16.0 M342001012 04 930.00 
REDUCING 
SWEPT TEE 
HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
16.0X7.5 M342000935 07 593.00 
OTR 11.0 M342000931 05 637.00 
ey REDUCING 
' SWEPT TEE 
WITH DOOR 
HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. 
160X7.5 M342001035 04 635.00 
16.0 X 11.0 M342001031 04 705.00 
INVERT ‘Y' 45° 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 M342002507 30 216.00 


SINGLE ‘Y' 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 M342001907 32 178.00 
9.0 M342001908 22 262.00 
11.0 M342001909 12 343.00 
16.0 M342001912 04 948.00 
SINGLE ‘Y' 
WITH DOOR 


HSN CODE: 3917 


ASTRAL 


DRAINMASTER’ 


REDUCER “Y" 
WITH DOOR 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0x7.5 M342002229 aps} 344.00 
16.0x7.5 M342002235 06 817.00 
16.0 x 11.0 M342002231 05 1,044.00 
DOUBLE ‘Y' 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
Size Product Code Std. Pkg. Price (2) G O to ei) Nees Peres 
(cm) (Nos.) per pc. t ff 75 M342002307 24 239.00 
75 M342002007 29 Phas U ® C OTN M342002309 08 465.00 
9.0 M342002008 18 337.00 
11.0 M342002009 09 439.00 
16.0 M342002012 03 1,148.00 
DOUBLE 'Y' 
WITH DOOR 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0x7.5 M342002129 18 276.00 
16.0x7.5 M342002135 08 659.00 
16.0 x 11.0 M342002131 05 833.00 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 M342002407 18 332.00 
11.0 M342002409 6 569.00 


DRAINMASTER - RING FIT 
PIPE & FITTINGS 


REDUCER 


HSN CODE: 3917 


CLEANSING 
PIPE 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. (cm) (Nos.) per pc. 
9.0x 7.5 M342001830 40 95.50 7.5 M342002607 30 144.00 
11.0x7.5 M342001829 44 125.00 11.0 M342002609 18 287.00 
11.0x9.0 M342001843 24 129.00 16.0 M342002612 07 553.00 
16.0x7.5 M342001835 14 246.00 
16.0 x 11.0 M342001831 12 263.00 
PIPE CLIP 

SENT SOME HSN CODE: 3917 

HSN CODE: 3917 G O to aa Product Code a peel 
Size Product Code Std. Pkg. PaaS t U ff C am MEI evOenee a5 Lidia 
(cm) (Nos.) rpe. ° , M212002805 312 21.00 
5.0 M212002705 270 17.50 6.3 M212002806 216 24.50 
6.3 M212002706 140 23.50 7.5 M212002807 132 27.00 
75 M212002707 105 34.00 9.0 M212002808 100 34.00 
9.0 M212002708 162 44.50 11.0 M212002809 110 36.00 
11.0 M212002709 105 57.00 16.0 M212002812 156 75.50 
16.0 M212002712 25 101.00 

VENT COWL ‘P' TRAP 

| WITH 
= ati HSN CODE: 3917 

dldichaidltd Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
Size Product Code Std. Pkg. Price (2) cn (Nee) i oh 
(cm) (Nos.) per pc. 75x75 M252003590 30 246.00 
5.0 M212009905 200 39.50 11.0 x 7.5 M212004329 11 432.00 
6.3 M212009906 161 55.00 11.0x 11.0 M252003533 16 456.00 
7.5 M212009907 96 79.00 12.5x11.0 M212003534 14 546.00 
9.0 M212009908 72 107.00 *12.5x11.0 M252003534 14 656.00 
11.0 M212009909 81 141.00 Sane 
16.0 M212009912 32 232.00 


07 


'Q' TRAP 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 

(cm) (Nos.) per pc. 

11.0 x 11.0 M252003633 14 521.00 

12.5 x 11.0 M252003634 14 698.00 
"S' TRAP 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code 
(cm) 


Std. Pkg. Price (%) 
(Nos.) per pc. 


11.0 x 11.0 M252003733 


12 691.00 Go to 


12.5 x 11.0 M252003734 


12 824. 


MULTI FLOOR 
TRAP 
WITHOUT JALI 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0 M252009408 30 231.00 
MULTIFLOOR 
TRAP 
WITH JALI 
HSN CODE: 3917 


Size Height Product Code Std. Pkg.Price (2) 
(cm) (inch) (Nos.) per pc. 
11.0x75/6.3x5.0 4 M252003236 30 319.00 
11.0x7.5x5.0 4 M252003208 30 253.00 
12.5x9.0/7.5x5.0 5 M252003209 20 327.00 
18.0x7.5x4.0 - M252003210 20 453.00 


7dstuff.com 


08 


ASTRAL 


DRAINMASTER’ 


MULTI FLOOR 
TRAP ADAPTOR 
(HEIGHT RISER) 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0 x 5.0/4.0 M212003344 28 358.00 
MULTI FLOOR 
TRAP 
PARTITION 
WITH PLUG 
HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(inch) (Nos.) per pc. 
4 M252009008 01 29.00 
5 M252009009 01 41.00 
M252009010 01 46.50 
MULTI FLOOR 
TRAP 
SQUARE COVER 
HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0 x 11.0 M252009508 200 31.50 
PLAIN 
FLOOR TRAP 


HSN CODE: 3917 


Size Height ProductCode Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (inch) (Nos.) per pc. 
11.0x7.5 4 M252006908 48 182.00 
11.0x7.5. 5 M252006909 32 213.00 


DRAINMASTER - RING FIT 


PIPE & FITTINGS 


PARTITION PLUG 
WITH RING 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0 x 11.0 M252008808 01 14.00 
NAHANI TRAP 
WITHOUT JALI 
HSN CODE: 3917 


STEP OVER BEND 
(SOC) 
HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
7.5 F172002807 01 332.00 
11.0 F172002809 01 614.00 
LONG RADIUS 
BEND 


yy 8 ssoc) 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. 

Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
10.0x 6.3 M252007106 61 117.00 (cm) (Nos.) per pc. 
11.0x 6.3 M252003106 40 142.00 G o to 75 F142114707 13 144.00 
11.0x 7.5 M252003107 40 in| ff 9.0 F142114708 06 206.00 
11.0x9.0 M252003108 OZ 1gal stu ° COI Mio F142114709 04 326.00 
11.0 x 11.0 M252003109 24 205.00 


NAHANI TRAP 
WITH JALI 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
10.0 x 6.3 M252007006 61 144.00 


ROUND JALI 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
6.3 M252008506 500 23.50 


11:0) M252008509 500 30.50 


09 


LEVEL 
INVERTER 
REDUCER 


HSN CODE: 3926 


Size (cm) Product Code = Std. Pkg. Price (®) 
LxDxd (Nos.) per pc. 
12.0x10.0x11.0 RC110100 As Req. 313.00 


BOTTLE 
GULLY TRAP 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
16.0 x 11.0 M192014131 04 1,114.00 


SQUARE 
GULLY TRAP 


HSN CODE: 3917 


ASTRAL 


DRAINMASTER’ 


W.C. CONNECTOR 
(BEND) 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. (cm) (Nos.) per pc. 
11.0 M252003409 08 774.00 11.0 M172005909 24 268.00 
(STRAIGHT) 
HSN CODE: 4016 HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (%) Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. (cm) (Nos.) per pc. 
75 M006500075 1400 14.00 11.0 F172006009 06 428.00 
9.0 M006500090 960 18.50 G O to 11.0 F172006009B 06 450.00 
11.0 M006500110 600 jaa 
16.0 M006500160 180 hel stuff. com 
20.0 M006500200 75 94.50 
WC BEND 
SOCKET PLUG HSN CODE: 3926 
Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. 
HSN CODE: 3917 55.0x11.0 CWFL5511 AsReq. 3,083.00 
Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
75 M212002907 92 62.00 a 
11.0 M212002909 36 87.50 PAN 
CONNECTOR 
= (STRAIGHT) 
HSN CODE: 3917 
W.C. CONNECTOR 
(RED) Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
12.5x11.0 M1420012834 24 142.00 
HSN CODE: 3917 


Size 
(cm) 


Product Code 


11.0x7.5 F182005729 


Std. Pkg. Price (%) 
(Nos.) per pc. 
As Req. 436.00 


12.5 x 11.0 M112003834 


40 244.00 10 


DRAINMASTER - RING FIT 
PIPE & FITTINGS 


a PAN 


CONNECTOR 
(18MM OFFSET) 
\ A 
HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
12.5 x 11.0 M1420012934 18 157.00 
PAN 
CONNECTOR 
40MM OFFSET 
( ) 
HSN CODE: 3917 
Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
12.5 x 11.0 M1420013034 18 170.00 


DOOR CAP 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
5.0 M212004005 01 27.00 
6.3 M212004006 01 36.00 
75 M212004007 01 49.00 
9.0 M212004008 01 64.00 
11.0 M212004009 01 70.00 
STRAIGHT 
REDUCING BUSH 
HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
16.0x 7.5 M212007535 09 216.00 
16.0 x 11.0 M212007531 09 224.00 


G O to Size 
(cm) 
7dstuff.cam M212003509 


ECCENTRIC 
REDUCING BUSH 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(cm) (Nos.) per pc. 
11.0x 6.3 M212003032 38 85.00 
11.0x7.5 M212003029 38 87.50 
11.0x9.0 M212003043 38 94.50 
16.0 x 11.0 M212003031 09 248.00 
SOVENT 


HSN CODE: 3917 


Product Code 


Std. Pkg. Price (®) 
(Nos.) per pc. 


3 3,762.00 


TOOLKIT 
BOX 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(cm) (Nos.) per pc. 
30.0 M144009100 10 299.00 
SOCKET 
REDUCER 


HSN CODE: 3926 


Size (cm) Product Code Std. Pkg. Price (%) 
LxDxd (Nos.) per pc. 
5.0x7.5x5.0 TARO7550 As Req. 333.00 


HSN CODE: 3917 


CLEAN 
OUT 


ASTRAL 


DRAINMASTER’ 


“G-) 


FLOOR DRAIN 
TILE 


HSN CODE: 3917 


Size Product Code Std. Pkg. Price (%) Size Product Code Std. Pkg. Price (%) 
(cm) (Nos.) per pc. (cm) (Nos.) per pc. 
6.3 M2520010106 64 94.50 10.0 M112007208 32 203.00 
75 M2520010107 64 106.00 10.0 M1120072081 32 203.00 
9.0 M2520010108 51 144.00 11.0 M112007508 24 203.00 
11.0 M2520010109 45 167.00 11.0 M1120075081 24 203.00 
16.0 M2520010112 18 269.00 :wesveoleie 
His he FAST SETTING 
LUBRICANT 
HSN CODE: 3403 «=| (;Q tO oie a 
: Qty. Product Code Std. Pkg. Price (2) 
Qty. Product Code Std. Pkg. ) ff on 
(grams) (Nos.) rtstu ° C : (Nos.) per pc. 
100 STINS-100 100 20.00 50 BONDSETFS-50 01 20.00 
250 STINS-250 40 45.00 100 BONDSETFS-100 01 30.00 
500 STINS-500 20 80.00 
PTFE TAPE 
(12 MM WIDTH) 
RESCUE TAPE 


HSN CODE: 3919 


Size Product Code Std. Pkg. Price (2) 
(Ft.) (Nos.) per pc. 
5 RSCU-TAPE-05-CLR 120 150.00 
5 RSCU-TAPE-05-RED 120 150.00 
5 RSCU-TAPE-05-BLK 120 150.00 
10 ~RSCU-TAPE-10-CLR 120 250.00 
10  RSCU-TAPE-10-RED 120 250.00 
10 ~RSCU-TAPE-10-BLK 120 250.00 
15 = RSCU-TAPE-15-CLR 120 400.00 
15  RSCU-TAPE-15-RED 120 400.00 
15 RSCU-TAPE-15-BLK 120 400.00 


HSN CODE: 3919 


Size Product Code Std. Pkg. Price (®) 
(Mtr.) (Nos.) per pc. 
5 PTFE-1205 01 12.00 
10 PTFE-1210 01 22.00 
20 PTFE-1220 01 40.00 


ASTRALS WIDEST RANGE OF PRODUCTS 


PLUMBING PIPES 
& FITTINGS 


CPVC PRO Silencio 
Pex-a PRO DrainMaster 
Aquarius Foamcore 
DrainHulk 
Underground 
SYSTEM D-Rex 
Hauraton 


RexTP 


CABLE PROTECTION 


Wire Guard 

_ ee hem PR 

TeleRex Shem fee 
Aquarius Plus 


MultiRex 


ANCILLARY PRODUCTS 


Clamps & Hangers 
Weld-on 


Plus+StiRex 


Pre-stited O CO 


SEWERAGE DRAINAGE 


PIPES & FITTINGS 


INDUSTRIAL PIPES & 
FITTINGS 


URBAN INFRASTRUCTURE 


FITTINGS 

Bore-Well 
Case-Well 
Aquasafe 
AquaRex 


Geo-Rex 


Narmada-Rex 


FIRE SPRINKLERS 
PIPES & FITTINGS 


Fire PRO 


INSULATION TUBE 


Insu PRO 


7dstuff.com 


ASTRAL 
PIPES 


Registered & Corporate Office: Astral Limited 
(formerly known as Astral Poly Technik Limited) 


CIN NO: L25200GJ1996PLC029134 

207/1, ‘Astral House’, B/h Rajpath Club, off S. G. Highway, 
Ahmedabad - 380059 Gujarat, India. Ph: +91 79 6621 2000 
Website: www.astralpipes.com | Email: info@astralpipes.com 


re Ee aa Pearle A= 
ow: r 1 7957 
DN Please get in touch with us between 


| | 
\ pera 10 AM to 6 PM on Monday to Saturday 
eed except 1°*& 3'4Saturday and public holidays 


Terms And Conditions 
1. PRICE: Price are Ex- 


2. FREIGHT: Freight will be extra at actual 

3. INSURANCE: Insurance will be extra at actual 

4. DELIVERY: Within a week from the date of receipt of 
technical and commercial clear order 

5. WARRANTY: Warranty is only applicable against the manufacturing 
defects and if all the products are installed as per our standard 
guidelines and usage. Also the warranty is not applicable if any 
other brand's products are used in combination with ASTRAL brand 

6. All disputes are subject to jurisdiction of Anmedabad only 


THE COMPANY HOLDS THE RIGHT TO REVISE THE 
PRICE WITHOUT PRIOR INTIMATION 
Authorised Distributor 


